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Abteilung i. Präzisions-Instrumente. 


Präzisions - Ellipsograph. 



Per Stück M. 72.— . 

In Leder-Etui M. 80,—. 

Dies«« äußerst solid und aus bestem 
Materi«! hcrgestellte Instrument ist 
im Qebrauche sehr einfach und 
praktisch. Mit demselben kann 
man Ellipsen von den kleinsten 
Dimensionen bis zur Größe von 
10 mal 20 cm in einem Zuge 
ziehen. Gleichzeitig kann das 
Instrument auch zum Ziehen von 
Kreisen bis zu 10 cm Durchmesser 
benutzt werden, wodurch seine Ver¬ 
wendbarkeit eine sehr mannig 
faltige ist. 


Anleitung: * am von Ellipsen bringt man das Instrument, 

• ■ nachdem Längsachse und Mittelpunkt der zu ziehenden 

Ellipse gegeben sind, mit dem kleinen Zeiger a auf die Längsachse. 
stellt den großen Zeiger b mit seiner Spitze genau auf den Mittelpunkt 
ein und führt, nachdem man den Zeiger b nach außen geschlagen hat. die 
Kurbet an deren Angriffsheft herum, wobei man das Instrument durch 
Druck auf den zwischen beiden Füssen befindlichen Steg festhält. 

Zum Einstellen bestimmter Größen von Ellipsen dienen die beiden 
Skaten c und d und zwar stellt man auf der unteren Skala e die Quer¬ 
achse. auf der Skala d die Längsachse derart ein, daß man die Ables¬ 
kante des unteren Schiebers auf denjenigen Maßstrich der Skala stellt, 
welcher der Breite der Ellipse entspricht. Den oberen Schieber der 
Skala d stellt man auf den Maßstrich, welcher sich aus der Differenz 
der Quer- und Längsachse zu einander ergibt, d. h. das fhodukt. 
welches nach Abzug des Maßes der Querachse von dem Maße der Längs¬ 
achse verbleibt. 


Effekt 


Will man eine Ellipse von 5 cm Breite und 12 cm Länge 
ziehen, so beträgt die Differenz zwischen Breite und 
: 7 em. Man stellt nun den unteren Schieber auf Maß- 



H eispiele: 

Länge (12-5) - 

strich S und den oberen auf Maßstrich 7. bringt das Instrument in oben angegebener Weise genau auf Längsachse und Mittelpunkt und zieht die gewünschte Ellipse. 

Um eine Ellipse 3:5 cm zu ziehen, bringt man den unteren Schieber auf Strich 3. den oberen auf den durch die Differenz gegebenen Strich (5—3/ = 2 cm. 
Ellipse 2 l f t :9 cm: der untere Schieber auf Strich 2'/* der obere auf Strich 6‘/t tuxd so fort. 


Schraffier-Apparat. 



Verkleinerte Abbildungen. 


























































Reduktions - Zirkel 


Halbier-Zirkel 


in Neusilber. 



Nr. 2. M. 10.— 

in Leder-Etui 
M. 12.—. 


Nr. 2a. M. 6.50 

in Leder-Etui 

M. 8.—. 


Nr. 1. M. 30. 
in Leder-Etui M. 32. 




Abbildungen in ganzer Größe. 




















































Zusammenschiebbarer Präzisions-Stangen-Zirkel 

mit Mikrometerschraube zur Feineinstellung. 







Präzisions - Stangen - Zirkel. 





Nr. 3a. Mit zwei Stangen.M. 11.—, in Etui M. 13.— 

.. 12.50, „ „ „ 14.75 

(wie Abbildung). 


„ 3 b. „ drei 


99 


»* 3c. 

3e. „ sechs 


vier 


„ 3d. „ fünf 


19 


19 


99 


99 


14.-, „ 
15.50, „ 
»» 12 . > „ 


99 


99 


» „ 16 50 

„ „ 18 25 

» „ 20 .— 



Kurven-Apparat. 

Nr. 106. Per Stück M. 18.—, in Leder-Etui M. 20.—. 





MVUi 

Effekt zum Kurven-Apparat. 


— Abbildungen in halber Größe. 





























































4 


Präzisions-Teil-Zirkel. 


Präzisions-T eil-Einsatz-Zirkel. 



Nr. 4. 
Neusilber 
M. 5.—, 

in Etui 
M. 6.—. 



Nr. 4 b. 
Neusilber 
M 4.50, 

in Etui 
M. 5.50. 



Nr. 5. 
Neusilber 
M. 7.75, 

in Etui 
M. 8.75. 


Präzisions-Teil-Einsatz-Zirkel. 


Präzisions-Nullen-Zirkel. 



Nr. 5b. 
Neusilber 
M. 7.—, 

in Etui 
M 8.—. 



Nr. 6. 
Neusilber 
mitEinsatz- 
reißfeder 
u. Bleirohr 
M. 6.—, 

ohne Blei¬ 
rohr 
M. 5.—, 

in Leder- 
Etui 
M. 1.— 
mehr. 



Nr. 6 b. 
Mit Selbst- 
fallinccha- 
nismus und 
Feststell¬ 
ung, mit 
Einsatz¬ 
reißfeder 
u. Bleirohr 
M. 6.—, 

ohne Blei¬ 
rohr 
M. 5.-, 

in Leder- 
Etui 
M. 1 — 
mehr. 


Abbildungen in natürlicher Größe. 
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Präzisions- 
Dreispitz-Zirkel 


Präzisions - Dreispitz - Zirkel 
„System Prof. Ruth“. 


mit Feineinstellung und nach allen 
Seiten beweglichem dritten Schenkel. 



Nr. 84. Neusilber. . . . M. 9.50, 
in Leder-Etui mehr „ 1.50. 



Nr. 83. Neusilber . . . . M. 24.—, 
in Leder-Etui mehr „ 3.—. 

Dieser Dreispitz-Zirkel Nr. 83 ist nach den eigenen Angaben des 
Herrn Prof. F. Ruth konstruiert und sollen mit demselben zwei Maße, 
etwa Grundlinie und Höhe eines Dreiecks, scharf gefaßt und rechtwinklig 
gegeneinander gebracht werden können; mit Benützung einer genauen 
graphischen Hyperbeltafel, im Maßstabe der Zeichnung nach der Formel 
2 F — g.h angefertigt, kann dann die Fläche des Dreiecks abgelesen 
werden (also zur direkten Flächenrechnung oder für die Durchführung von 
Proberechnungen). Außerdem wird der Dreispitz-Zirkel in jenen Fällen, wo 
Punkte mittels Bogenschnittes aus Zeichnungen oder nach Maßzahlen zu 
übertragen sind, Verwendung finden. 

Das Instrument ist mit größter Präzision gearbeitet und an den zwei 
beweglichen Schenkeln mit Feinverstellung, welche an dem einen sogar 
doppelt konstruiert worden ist, versehen; die beiden Arme, welche die be¬ 
weglichen Schenkel tragen, sind um den dritten feststehenden Schenkel, der 
zugleich ihr Scharnier bildet, bis zum rechten Winkel drehbar, können des¬ 
halb auch vollständig zusammengelegt werden, so daß der Raum, den das 
Instrument in geschlossenem Zustande benötigt, nicht groß ist. 








Abbildungen in natürlicher Größe. 













Präzisions-Linienpunktier-Apparat. 



Nr. 41. Mit 3 Rädern, in Etui . . . M. 6.—. 


Präzisions-Kreispunktier-Apparat. Präzisions-Linienpunktier-Apparat 



Nr. 40. 

Zum Einsetzen 
in jeden Zirkel, 
mit abnehmbarer 
Hülse, 

mit 3 Rädern, 
in Etui M. 6.—. 




Nr. 41 a. 

Mit 3 Rädern, in Etui.M. 6.-. 


Taschen-Reißfeder mit Tuschebehälter „Juwel“. 


Neuheit! 


(ln geschlossenem Zustand) 



Nr. 120. M. 2.50. 


Neuheit! 




(ln offenem Zustand) 



Tuscheraum Stachel als Tuscheeinführer 

in die Feder. 





Abbildungen in natürlicher Größe. 
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Einzelne Präzisions-Teile. 


Nr. 12. 


Nr. 12a. 


Nr. 14a. 

Nr. 15. 

Nr. 16. 

Nr. 17. 

Nr. 17a. 

Nr. 18. 
Nr. 19. 

Nr. 20. 
Nr. 59. 
Nr. 60. 

Nr. 81. 



Große Einsatzreißfeder für Nr. 7 


Reißfeder mit Kreuzscharnier 



Kleine Einsatzreißfeder für Nr. 10 


Reißfeder mit Kreuzscharnier 


Nr. 13. 
Nr. 13a. 

Nr. 14. 


Großes Einsatzbleirohr für Nr. 7 


Kleines Einsalzbleirohr für Nr. 10 


* 


Große Einsatzspitze für Nr. 7 
Kleine Einsatzspilze für Nr. 10 . . . 


Nr. 82. 


Nr. 22. 


Nr. 21. 



Verlängerungsstange für Nr. 7 



1 J Schraubenzieher 






Großes Einsteckheft, dient gleichzeitig zum Auf¬ 
bewahren der Ersatzspitzen. 


Kleines Einsteckheft, dient gleichzeitig zum Auf¬ 
bewahren der Ersatzspitzen. 


Ersatzzentrierspitze mit Nadelfuß 


Ersatzeinsatzspitze 



Zentrierzweckc 


Kleine Bleibüchse 



Große Bleibüchse 


Millimeterstecher 


Millimeterrädchen 


Bleistift-Feile mit 2seitigem Hieb und Holzheft. . 

[(Abbildung in halber Größe.) 


Neusilber 

M. 

1.25 

2 .— 

1.25 
2 .— 

—.40 

—.40 

—.75 

—.75 

1.75 

-.40 


-30 


30 

—.15 

—.10 

-.15 

-.20 

—.15 

1 . 


1.— 


—.50 



^1-J Kopiernadelhalter. 


.80 


Abbildungen in natürlicher Größe. 
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Präzisions - Handmfjfodern. 


Nr. 22. 

23. 

24. 

25. 


»» 


t» 


»* 



Handreißfeder, Zungenlänge 2 */s cm 
*» i» 3 „ 

>* »» 3 Vs »» 

*» »» 4 ,, 


i Neusilber 



1.75 
1.75 
1.75 
1.75 


Nr. 27. 




Nr. 26. 
„ 27. 
„ 28. 
„ 29. 
„ 30. 
„ 31. 
„ 32. 


Kreuzscharnier-Handreißfeder, Zungenlängel2Vs cm; 1 . .. ...... 

3 *| wie obige Abbildungen 

»» »* »» 3 Vs .. 

»» # »* - *» 4 ,, . 

Etui mit 4 Präzisions-Reißfedern wie Abbildung (ohne Scharnier) .... 
„ „ 3 Präzisions-Kreuzscharnier-Reißfedem. 

4 

» )) ^ »> >f tf ♦ ... . . 


2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

8.75 

9.50 

12 .— 










Feldmesser-Feder. 

Feldmesser-Feder-Etui (1 Handfeder und 2 Reservefedern) 



Schwedenfeder (Kontorfeder) 



Nr. 34. Handreißfeder mit Teilscheibe, 5 cm Zungenlänge 
Dieselbe mit Kreuzschamier. 


1.75 

650 


2 .— 


3.— 

3.75 


Abbildungen in natürlicher Größe. 
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Präzisions - Handmfjfedern. 






Nr. 7. Präzisions-Einsatz-Zirkel, mit Einsatzreißfeder und Einsatzbleirohr 
Derselbe, jedoch mit Kreuzschamier-Einsatzreißfeder . . . 




Nr. 8. Präzisions-Hand-Zirkel. 

Derselbe mit Schraubenzieher und 2 Reserve-Einsatzspitzen in Etui 










6.50 

7.25 


3.50 

5.25 



Nr. 9. Präzisions-Haar-Zirkel . .. 

Derselbe mit Schraubenzieher und 2 Reservespitzen in Etui 


5 — 
6.75 


Abbildungen in natürlicher Größe. 


























































































Präzisions-Zirkel mit Geradeführung (gewalztes piattenmatenai). 



Kleiner Präzisions-Einsatz-Zirkel. 

Derselbe, jedoch mit Kreuzscharnier-Einsatz- 
Reißfeder und Einsatz-Bleirohr. 


Neusilber 

M. 

6 - 


675 



Nr. 11. Kleiner Präzisions-Handzirkel 


3.25 


Verkleinerte Abbildungen. 


Präzisions-Reißzeuge mit Geradeführung (gewalztes piattenmatenai). 



Nr. A. Reißfeder ohne Scharnier. 8 — 

„ mit „ . 1 875 



Nr. B. Reißfedern ohne Scharnier 


ft 


mit 


ff 


Nr. I. Reißfeder ohne Scharnier 






13.50 



8.25 

9.— 


10 

11.50 


Abbildungen in halber Grüße. 
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S3E 


Präzisions-Reißzeuge mit Geradeführung. 








JE 


Nr. III. Reißfeder ohne Scharnier 

mit 


ft 


)> 




fi 


Nr. IV. Reißfedern ohne Scharnier 


11 


mit 


fl 






Nr. V. Reißfedern ohne Scharnier 


» 


mit 


)> 




Nr. VI. Reißfedern 
ohne Scharnier . 
mit 


!> 





Neusilber 

M. 


12.25 
13 — 


• • • • 


14.- 

15.50 


15.75 
17 25 


24.50 
26 — 














Abbildungen in halber Größe. 
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Präzisions-Reißzeuge mit Geradeführung. 







Abbildungen in lialbei Größe. 
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Präzisions-Reißzeuge mit Geradeführung. 





Abbildungen in halber Große. 











































































































Präzisions - Reißzeuge mit Geradeführung. 



: 


Neusilber 


m: 



edern 


11 


ohne Scharnier 
mit 


M 


68 — 
7250 









































































































Präzisions- Reißzeuge mit Geradeführung. 


15 



Nr XIV. Reißfedern ohne Scharnier, ir , r . . . M »4 

$ $ 


Nr. XIV. Reißfedern mit Scharnier, in Neusilber . . M. 87.75. 



Nr. XV. Reißfedern ohne Scharnier, in Neusilber 


M 198. —. Nr XV. Reißfedern mit Scharnier, in Neusllber 

Abbildungen in halber Größe. -■— 


. M. 132—. 
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Abteilung II. Ingenieur- und Gewerbeschul-Reißzeuge. 



Nr. 312 


Messing 

Neusilber vernickelt Messing 
M. M M. 





1550 1375 13 



Nr. 314 












17 75 






« 



15 





Ingenieur-Reißzeug D. R.-G.-M 


22 — 20 — 


Abbildungen in halber Grübe. 
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Nullen-Zirkel. 


Nr. 85. 

Mit Blei- u. Reiß¬ 
feder-Einsatz 
Neusilber M.5.— 
Messing M. 4.25. 

Derselbe 

nurmitReißfeder- 

Einsatz 

Neusilber M. 4.50 
Messing M. 3.75. 

In Etui mehr 
M. —.50. 



Nr. 86. 

Mit Blei- und 
Reißfeder- 
Einsatz 

Vernickelt 
M. 3 50. 

Derselbe 
nur mit Reiß¬ 
feder-Einsatz 

M. 3—. 

In Etui mehr 
M. —.50. 


Abbildungen in natürlicher Größe. 


Distanz 


II 


esser. 



Nr. 38. 

Dient zur Ermittelung der 
Entfernungen bei Benüt¬ 
zung der Generalstabskarten 
und ergibt die Kilometer¬ 
zahl der abzumessenden 
Wegstrecke. 

Wird geliefert in folgenden 
Verhältnissen: 1:100000. 
1:80000.1:75000.1:50000, 
1:25000. 

Preis inkl. Hülse 
M. 5.—. 

In Etui M. 5.50. 


Kurvimeter 


für Karten mit folgenden 
MaBstäben: 


1:100000 und 1:80000, 
1:100000 und 1:75000. 
1:100000, 1:50000, 1:25000, 
1:80000, 1:40000. 1:20000, 
1:200000, 1:75000, 
1:30000, 1:75000, 1:15000. 
1:100000, 1:75000, 1:50000, 
1:75000, 1:.50000, 1:25000. 
russische u. englisch. Karlen. 

Nr. 39. 

In Papp-Etui M. 4.50. 



In geschlossenem Zustand 
(natürliche Größe). 


Uni versal - Karten - 

Taschen-Zirkel 

für Militär, Automobilisten, Radfahrer, 
Touristen, Geometer etc. 

Preis per Stück M. 3.50 inkl. Unihängeschnur. 



Im Gebrauch. 


Dient zur Ermittelung von Entfernungen unter Benützung folgender Karten: 

1:25000 Kilometer für Meßtischblätter der preußischen, sächsischen, württembergischen 
. „ . und badisc, je n Landesaufnahmen, für Schweizer Karten. 

iqaaÜÜ Kilometer für Österreichische und Italienische Generalstabskarten, 
i 'rrwvnm ** »• Eranzösischc und Belgische Generalstabskarten. 

" » Deutsche, Schweizerische, Italienische u. Dänische Generalstabsk. 

i :juuuiiu m .. Radfahrer- und Automobilkarten, Üebenows Spezialkarte von 

Mitteleuropa. r 

1:42000, 1:126000, 1:210000 Werst für Russische Generalstabskarten. 


Verkleinerte Abbildungen. 
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Nr. 140. Campagne-Zirkel 



Nr. 80. 

Taschen-Zirkel 



Nr. 80b. Taschen-Zirkel 


Abbildungen in natürlicher GröBe. 


Stab - Zirkel 

(vernickelt, mit 1 m langem, vierkantigen harten Stab). 



Nr. 79a. Mit Einteilung 
ohne Einteilung 
in Etui mehr 



Nr. 77. Mit 2 schraubbar beweglichen Schiebern, 

Stab 1 m lang 

mit Millimeter-Einteilung. 

ohne „ . 

in Etui mehr. 




_ 


Nr. 78. Mit 1 schraubbar beweglichen und 

1 einfach verstellbaren Schieber, 
Stab 1 m lang 

mit Millimeter-Einteilung. 

ohne ., . . 

in Etui mehr. 

Nr. 79. Mit 2 einfach beweglichen Schiebern, 

Stab 1 m lang 

mit Millimeter-Einteilung. 

ohne „ . 

in Etui mehr. 


Neusilber Messing 


vernickelt 
M M. 

10 - 


2.50 225 


2 — 


Vernickelt 


3.50 

3.— 

1 — 


6.50 

5.50 

1 — 


525 

4.50 

1.— 


1.75 


4.50 
4 — 
1 - 


M 


2 — 


1 50 


Verkleinerte Abbildungen. 








































































Natürliche Größe. 


Nr. 76. Stab-Zirkel M. 12.— ohne Stab, 
im Etui M. 1.50 mehr. 

-- Verkleinerte Abbildung. - 



Papierschneider .m. —.25 


Storchschnäbel (Pantographen) 

zum Vergrößern und Verkleinern von Zeichnungen 



Rechenschieber. 



Nr. 150. Rechenschieber aus Mahagoniholz, mit weißem Celluloid belegt, 28 cm lang, mit federnder 
Wange, verwendbar zum Multiplizieren, Dividieren, Potenzieren, Radizieren und zum Aufsuchen 
der Brigg’schen Logarithmen und der goniometrischen Funktionen. Die Kanten mit Millimeter¬ 


oder mit Zollteilung versehen, inkl. Glasläufer und Futteral.per Stück M. 12.— 

Nr, 151. Rechenschieber D. R. G. M. mit Justierschraube, inkl. Glasläufer und Futteral ... „ „ „ 13.50 
Nr. 152. Rechenschieber ohne Futteral.. „ „ 7.— 


Verkleinerte Abbildungen. 
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Nr. 184. Poliert mit Messingknopf 


pro Dtzd. M. 3.— 



Nr. 185. Birnbaumholz. einseitig poliert pro Dtzd. M. —.75 



Nr. 186. Birnbaumholz, 
einseitig poliert 
pro Dtzd. M. 1.50 


Abbildungen in natürlicher Größe. 


Transporteure. 



Nr. 171. 


Mess. M 2.— 
Neus. 2.75 


Mit diesem Transporteur kann man, da das 
Lineal oder Regel über den Mittelpunkt hinaus 
verlängert ist, die Winkel eckiger größerer 
Gegenstände auch unterhalb des Steges 
mit Hilfe der Regel genau bestimmen. 



Nr. 163. Messing (graviert) 
M. —.60 


Nr 162. Messing (graviert) . M. .—75 
„ 161. Aluminium . . . „ —.40 



Nr. 168. Aluminium M. —.30 




Nr. 164. Versilb. M - 30 


165. Mess. ,, -.25 


Verkleinerte Abbildungen. 


I» 
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Teil-Zirkel. 



Nr. 42. Neusilber . . M. 4 .— 
Messing . . „ 3.50 

In Etui mehr „ —.50 


Teil-Zirkel. 



Teil-Feder-Zirkel. 



Nr. 44. Neusilber . . M. 4.30 
Messing . . „ 3.80 

ln Etui mehr „ —.50 


Teil-Feder-Zirkel. 



Teil-Wende-Zirkel. 



Nr. 43. Neusilber . . M. 5 50 
Messing . . „ 5.— 

In Etui mehr ,. —.50 


Teil-Wende-Zirkel. 



Nr. 89a. Neusilber . M. 2.— Nr. 89. „ Neusilber. . M. 2.25 Nr. 89b. Neusilber . M. 3.25 

Messing. . 150 Messing . „ 1.75 Messing. . ,, 2.75 

In Etui mehr „ —.50 In Etui mehr „ - 50 In Etui mehr „ —.50 


Abbildungen in natürlicher Größe 
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Einzelne Instrumente für Universal-Fachschul-Reißzeuge JKSJ 

(Präzisions - Körnergang). 



Messing 
Ncusilbcr vwnj<;kc| , Messing 


M. 


M 


M. 


Nr. 45. Einsatz-Zirkel mit Einsatz-Reißfeder und Einsatz-Bleirohr. 

Derselbe mit Scharnierfeder.mehr 



3.75 3 25 3— 

.50 — 50 —.50 


Nr. 47. Hand-Zirkel 


225 2.— 1.75 



Nr. 7ß. Hand-Reißfeder 

r - 





i 


75 —.75 




Nr. 51a. Etui mit 1 Hand-Reißfeder und 2 einschraubbaren Reservefedern ohne Scharnier 375 — 3 — 


hSt% 


Nr. 75. Verlängerungsstange für Einsatz-Zirkel 
Nr. 53. 



Große Einsatz-Reißfeder für Nr. 45 
Dieselbe mit Scharnier . . 


Nr. 55. 


Nr. 57. 


Nr. 59. 


Nr. 60. 


Nr. 61. (] 


Großes Einsatz-Bleirohr für Nr. 45. i 


Große Einsatz-Spitze für Nr. 45 



Große Bleibüchse, gefüllt 



Kleine Bleibüchse, gefüllt 




Einsteckheft für Einsatz-Reißfeder 
und Einsatz-Bleirohr . . . 


1.50 

1 25 

1 — 

—.75 

—.65 

| -.65 

160 


1.50 

—.35 

j —.30 

-.30 

—.25 

.20 

-20 

—.20 

20 

A—.15 

15 

—.15 

-.10 

—.35 


25 


Abbildungen in natürlicher Größe. 

























































































Universal - Fachschul - Reißzeuge (Präzisions - Körnergang) 

. Gewalztes Plattenmaterial 




y 



~3 





Nr. 200 K. Mit Nadelfuß-Spitze . 


Neusilber 

M. 

4 


Nr. 201 K. Mit Nadeliuß-Spitze . . 4.75 


Messing 

vernickelt 

M. 

370 


23 

Messing 

M. 

3.40 


4.40 


Nr. 202 a K. 


Ohne Hand-Reißfeder 
mit Nadelfuß-Spitze . 


4- 


Nr. 202 K. Wie Abbildung 


• • • 


6 

550 5 — 

6.75 

6 15 5.50 


Nr. 203 K. Mit Nadelfuß-Spitze 


8 


725 



Nr. 204 aK- Mit Teil-Zirkel und 
Nadelfuß-Spitze . 

Nr. 204 K. Mit Teilfeder-Zirkel 
und Nadelfuß-Spitze 
(wie Abbildung) 

Nr. 205 K. Mit Teil - Wende- 
Zirkel und Nadelfuß¬ 
Spitze . 


6.50 


12.— 1 11.15 1030 


12.30 11.40 10.50 


13.50 12 50 



11.50 


- a 


Nr. 250 K. 

(Wie Abbildung) . . 

Nr. 251 K. 

Dasselbe, aber mit Ver¬ 
längerungsstange . . 

Abbildungen in halber Grölk. 




11.50 10 — 


9.25 


13. 


11.50 10.50 
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Fachschul-Reißzeuge „Progreß“, Präzisions-Körnergang (Guß-Material). 



»—es, 


M. 


M. 


Messing 

M. 



Nr. 46. Einsatz-Zirkel mit 2 beweglichen Knien, mit Einsatz-Reißfeder, Einsatz-Bleirohr 

und Nadelfußspitze. 350 315 



2.75 


Nr. 48. Hand-Zirkel 


2 — 


1.75 1.50 


Einzelne Ersatz-Telle siehe Seite 22. 

- Abbildungen in natürlicher Größe. - 



Nr. 270. Mit Nadelfuß-Spitze 


4.— 3.70 340 



i 


v 

r 


Nr. 271. Mit Nadelfuß-Spitze . 4 75 4.40 4.— 



Nr. 272. Mit Nadelfuß-Spitze . 6.75 615 5.50 



















Nr. 273. Mit Nadelfiiß-Spitze . 8 — 7.25 650 


Abbildungen in halber Größe. 
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Fachschul-Reißzeuge „Progreß“ (Präzisions-Körnergang). 



Nr. 274. Mit Nadelfuß- 
Spitze (wie Ab¬ 
bildung) . . . . 

Nr. 275. Mit Nadelfuß- 
Spitze (wie Ab¬ 
bildung) jedoch 
mit Teil-Wende- 
Zirkel Nr. 43 . . 


Neusilber 

M. 


Messing 

vernickelt 

M 


1230 


11.40 




13.50 12.50 




r 




i 





S» 







Nr. 277. Mit 
Nadelfuß- 
Spitze. . 


15.— 




13.75 



Ur. 278. Mit Nadelfuß-Spitze. 

- Abbildungen in halber Größe. 




1750 16.— 


Messing 

M. 

10.50 

11 50 

9.25 


12.75 


15.- 
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Schul - Reißzeuge „Saxonia“ (Präzisions-Körnergang) 

= aus gewalztem Plattenmaterial mit auswechselbarer Nadelfuß-Spitze. = 




Nr. 49. Einsatz-Zirkel mit Einsatz-Feder und -Bleirohr 


Nr. 47. Hand-Zirkel 


Einzelne Ersatz-Telle siehe Seite 22. 

- Abbildungen in natürlicher Größe. - 


Reißzeuge mit obigen Zirkeln werden wie folgt geliefert: 


Nr. 420. 

Zusammenstellung wie Nr. 200 K (Seite 23) 

.. 421. 

99 

99 

„ 201 K 

„ 23 

.. 422. 

9 » 

99 

„ 202 K 

„ 23 

„ 423. 

99 

99 

„ 203 K 

„ 23 

„ 424. 

99 

99 

„ 204 K 

„ 23 

„ 425. 

99 

99 

„ 204 K 

„ 23 

.. 426. 

99 

99 

„ 250 K 

„ 23 


Einzelne Instrumente ftir Realschul-Reißzeuge 

(Präzisions-Körnergang) aus Quomateriai. 


W'"' 



Nr. 50. Einsatz-Zirkel mit Einsatz-Feder und -Bleirohr 


Nr. 48. Hand-Zirkel 


Einzelne Ersatz-Teile siehe Seite 22. 


Neusilbcr 

M. 


Messing 

vernickelt 

M. 


I 



3.50 320 



3.— 



2.25 2 




Messing 

M. 


2.90 


1.75 


4.25 

390 

3.50 

475 

440 

4. — 

625 

5.65 

5.— 

7.50 

6.75 

6.— 

11.50 

10.50 

9.50 

10.50 

9.50 

8.50 

10 50 

9.50 

8.50 





2.70 2.40 


2.— 175 1.50 


Abbildungen in natürlicher Größe. 
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Realschul - Reißzeuge (Präzisions - Körnergang) 


aus Gußmaterial. 




"tsr=>- 



Nr. 470. 





» i . 

_ J 


Nr. 471. 


Nr. 470 




471 


Nr. 472 















Neusilber 

M. 

3.75 
4 25 


Messing 

vernickelt 

M. 

340 

3.90 


5.75 5.15 


Messing 

M. 

3. 

3.50 


450 


Nr. 474 


Nr. 475 


7.— 


10 . — 


Abbildungen in halber 
Größe. 


6.25 


9- 


5.50 


8 .— 


11.— 10.— 9.— 
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Realschul - Reißzeuge (Präzisions - Körnergang) 


aus Gußmaterlal. 


r 



.TXrf j aC 


Nr. 476 . . 


Neusilber 


Messing 


vernickelt 
M. M. 

10.50 950 


1 " 1 1 



Bö- & 



—« 


Nr. 477 . 


12.75 11.75 


Abbildungen In halber Größe. 


Rundsystem-Schul-Reißzeuge (Präzisions-Körnergang) 


Nr. 700. Wie Abbildung 



Nr. 701. Dasselbe wie 700, jedoch mit 
Hand-Reißfeder. 


3.50 3.25 


4.— 3.75 








5.50 5 




Nr. 704 


7.75 740 


Nr. 705. Dasselbe wie 704, jedoch mit Nullen-Zirkel Nr. 85 statt einfachem Teil-Zirkel 9.75 9.— 

-Abbildungen in halber Größe.- 


Messing 

M. 

8.50 


10.75 


3.— 

3.50 

4.50 


7. 

8.25 
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Abteilung in. Universal-Volks- und Fortbildungsschul-Reißzeuge 

aus Gußmaterial (Präzisions-Körnergang). 




N\ 101. Einsatz-Zirkel mit Einsatz-Feder und Einsatz-Bleirohr ’ 


N'. 100. Hand-Zirkel 


N'. 72. Hand-Feder 


Abbildungen]^ natürlicher Größe. 



* | 



Nr. 1100 (U I) 



Nr. 1101 (U II) 



Nr. 1102 b (U III) 



Neusilber 


Messing 


vernickelt 
M. M. 


2 25 2. 



1.35 1.20 



—.50 —.50 


3— 2.75 


3.75 3.25 


4.50 4.— 


Nr. 1102 (U IV) 


5.— 4.50 


Abbildungen in halber Größe. 


Messing 

M. 


1.75 


1 - 


.40 


2.25 


2.85 


3.50 


4. 





































































































































Universal-Volks- u. Fortbildungsschul-Reißzeuge 


C-. 


i *rin‘nTftriÄii ttsae 




(Präzisions-Körnergang). 

Messing 

Nc “ silbtr vernickelt MessinR 
M. M. M. 






Abbildungen in halber Große. 
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Einzelne Instrumente ; fürVolksschul-Reißzeuge„Selekta“ (Präzisions-Körnergang) 

aus Gußmaterial. 



Nr. 93. Einsatz-Zirkel mit Einsatz-Feder und Einsatz-Bleirohr 




Verlängerungstange 
Einsteckheft. 


Nr. 70 a. 

Nr. 71a. 

Nr. 72a. 

Nr. 19a. — 

Nr. 59.' 

Nr. 60. 



Einsatz-Feder 


Einsatz-Bleirohr 


Einsatz-Spitze 



Hand-Zirkel-Spitze. 

große Bleibüchse, gefüllt 



kleine Bleibüchse, gefüllt 

Abbildungen in natürlicher Große. 


Volksschul-Reißzeuge „Selekta“ (Präzisions-Körnergang) 

aus Gußmaterial. 









Nr. 1000 (S I) 


Neusilber 

M. 

Messing 

vernickelt 

M. 

Messing 

M. 

2.— 

1 80 

150 

1.25 

1.— 

-.85 

— 40 

— 

- 30 

1.25 

1.10 


— 

—.15 

-.15 

-.50 

-.50 

—.40 

-.30 

—.30 

25 

-.10 

—.05 

-.10 

—.05 

—.10 

05 

—.20 

—.20 

„ 

—.15 

15 

10 


275 2 40 2 



Nr. 1001 (S II) 


3.25 2 90 


250 


Abbildungen in halber Größe. 
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Volksschul-Reißzeuge „Selekta“ (Präzisions-Körnergang) 

aus Gußmaterial. 




Nr. 1002 b (S 111) 







Nr. 1002 (S IV) 



Messing 

Neusilber vtrn|cke| , Messing 
M. M. M. 

4— 3.50 3. 


4.50 4.— 3.50 









Nr. 1005 (S VII) . 8.75 8.— 7.25 


Abbildungen in halber Größe. 
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Export - Schul - Reißzeuge 



Abbildungen in natürlicher Größe. 



Abbildungen in halber Größe. 
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Export - Schul - Reißzeuge. 



Nr. 104 a. Hand-Zirkel. . 1.25 


Abbildungen in natürlicher Größe. 



Abbildungen in halber Größe. 
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Volksschul - Reißzeuge. 



Nr. 1010 


Messing 

vernickelt 

M. 


1.50 


Messing 

M 

1 25 




■ mmmnmmmm. 


LMM. l- i . ""'WW 







J 



1.50 




Nr. 1015a 


2 




1 75 




275 240 





Abbildungen in natürlicher Größe 



























































































Nr. 605. 
In Samt-Etui 


Nr. 1009. 
In Samt-Etui 


Messing Mcs „ 
vernickelt 

M. M. 

1.25 1- 




1.25 115 


Nr. 640. 
In Holzkgsten 


Nr. 649. 

In Holzkasten, 
enthaltend Zirkel, 
Schlüssel, Blei¬ 
büchse, Tusch- 
napf, Reiß¬ 
zwecken , Blei¬ 

stift und Radier¬ 
gummi . . . 


Vernickelt 
M. 


50 


Ver- 

messingt 

M. 

—.30 


Nr. 647. 
In Holzkasten 




50 


Nr. 651. 

In Holz-Etui 
In Samt-Etui 

Nr. 652. 
Dasselbe mit 
Handfeder 
in Holz-Etui . 
in Samt-Etui. 


80 

1 .— 


1 10 

135 


— Abbildungen in natürlicher Qrüße — 

















































































































> 


\ 





ff 








Uapse/ 



^t’äyi ,. ^vv^' 

s ‘°n mit Gerade^ 







t 







Katalog-Nachtrag 

für 

Präzisions - Fachschul - 
und Schul-Reißzeuge. 


I. HAAS 

Kruiskade 116 
ROTTERDAM 



I. HAAS 

Kruiskede 11$ 

*ütteroam 


Zur gefl. Beachtung! 

Für Zeitungsreklame liefern wir unserer Kundschaft 
Reißzeug-Klischees leihweise. 

Für Schaufenster-Ausstellungen liefern wir Reißzeug- 
Tableaus, bei welchen die Reißzeuge laut Katalog berechnet 
werden und das Tableau, worin die Reißzeuge liegen, gratis 
geliefert wird. 

Blech- und Karton - Reklameplakate gratis. 
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ABT JL 






Einzelne Instrumente.| l|| 

Präzision ohne Geradeführung (gewalztes Plattenmaterial). 



Nr. 70a. Präzisions-Einsatz-Zirkel mit Einsatz - Reißfeder und Einsatz - Bleirohr 
Derselbe, jedoch mit Kreuzscharnier-Einsatz-Reißfeder. 





Präzisions - Reißzeuge ersehe man aus dem Katalog Seite 10 bis 15. 

Von Nr. VI bis XV werden die Reißzeuge ohne Geradeführung mit Nullenzirkel [Nr. 85a 

und Teilzirkel Nr. 4b geliefert. 

Alle Präzisions-Reißzeuge werden in Taschen- oder Deckel-Etui geliefert. 



Nr. 28 W. Walzen-Scharnier-Handfeder 


225 



Nr. 99. Walzen-Scharnierfeder, v . 


1.75 



Nr. 98. Walzen - Scharnierfeder .. [1.50 





Nr. 16a. Schraubenzieher (gefüllt mit Bleiminen) 


25 


fte 






Nr. 21a. Kopiernadel fs 


- 


25 






Ohne Blei-Einsatz 
M. —.50 weniger. 

In Etui M. —.50 mehr. 


Nr. 85a. Fall - Nullenzirkel mit Blei- und Reißfeder-Einsatz 


5 — 



In Etui M. —.50 mehr. 










Nr. 89. Teil - Federzirkel 




2 25 








Messing 

M. 



1 50 


1 25 


-.20 


20 


425 


fe, 

1 75 


Abbildungen in natürlicher Größe. 

















































39 


ÄBT IT ~ 

=—=— Ingenieur - Reißzeuge „Technika“ 


Technika 

Nr, 

hi 

In 

Taschen- 
Etui 


Technika 

Nr. 

VI 


ln 

Taschen- 

Etui 


Technika 

Nr. 

VII 

In 

Taschen- 

Etui 


mit Präzisionskörnergang, aus gewalztem Plattenmaterial hergestellt. 




Neu¬ 

silber 


Mess. 

ver¬ 

nickelt 


Mes¬ 

sing 


M. 




M M. 







8. 725 6.50 



<S*r<J 





1650 


15 — 13.75 
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Rundsystem - Gewerbeschul - Reißzeug 


Nr. 

VI RR 







% 







Neusilber 

M 


10 50 


Rundsystem-Hochschul-Reißzeug 

mit Walzen-Scharnierfedern. 


Nr. 

V |AR 

In 

Taschen¬ 

oder 

Deckel-Etui 






Nr. 

V||AR 

In 

Taschen¬ 

oder 

Deckel - Etui 



18 - 





Abbildungen in halber Größe 
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Rundsystem - Schul - Reißzeuge 

mit auswechselbarer Nadelfuß-Spitze. 

— 





Nr. 710. Wie Abbildung . 


• • 


Nr. 711. Ist dasselbe wie Nr. 710, jedoch mit 
Handreißfeder. 



Nr. 712. Wie Abbildung 


Nr. 713. Ist dasselbe wie Nr. 712, jedocli mit 
Verlängerungsstange. 



Nr. 714. Wie Abbildung 


Nr. 715. Ist dasselbe wie Nr. 714, jedoch statt 
Teilzirkel Nullenzirkel Nr. 86 . . . 


Abbildungen in halber ürotJe. 


Fachschul-Reißzeuge „Progreß“ (Präzisions-Körnergang), 

aus gezogenem und gewalztem Plattenmaterial. 




Nr 46. Einsatz-Zirkel mit 2 beweglichen Knien, mit Einsatz-Reißfeder, Einsatz-Bleirohr und 

Nadelfußspitze. 

mit Kreuz-Scharnier-Einsatz-Reißfeder mehr . . 


• • 


• • 



Nr. 48. Hand-Zirkel 


Neu- Vcr- Mes- 
silber nickelt sing 

M. M. M. 


3.15 


375 


5 


h 


7.— 


850 






Nr. 73. Hand - Reißfeder 


Abbildungen in natürlicher üröüe. 


—.75 —.75 —.75 


3.75 3 40 3 


225 



2— 1.75 


1- .75 
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Fachschul - Reißzeuge „Progreß“ ( Präzisions- Körnergang), 


aus gezogenem und gewalztem Plattenmaterial. 




Nr. 200. Mit Nadelfuß-Spitze. 





r 




, Messing 

Neusilber mn|ckt|t Messing 


I 


M. 

4 — 


M. 

3.70 


M. 

340 



Nr. 201. Mit Nadelfuß-Spitze. . 




475 440 4 — 




Abbildungen in halber Größe. 
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Fachschul-Reißzeuge „Progreß“ (Präzisions-Körnergang), 

aus gezogenem und gewalztem Plattenmaterial. 







Nr. 205. 

Mit Nadelfuß-Spitze 
Wie Abbildung. 

Nr. 204 ist Nr. 205 mit 
Teil-Federzirkel statt 
Teil-Wendezirkel. . 


Messing 

NeusMbcf vernickel| Messing 

M. M. ! -M— 


14 


13 — 


12 — 





12 


11 







Nr. 250. 

Mit Nadelfuß- 
Spitze . . . 









Nr. 251a. 

Mit Nadel¬ 
fuß-Spitze 


11.50 10— 9.25 









Abbildungen in halber Größe. 
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Realschul-Reißzeuge (mit drehbarer Nadelfuß-Spitze und Präzisions-Körnergang), 

aus gezogenem und gewalztem Plattenmaterial. 




Nr. 400. Wie Abbildung, jedoch ohne 
Handfeder. 

Nr. 401. Wie Abbildung . . . . 








Neu- 

silbcr 


Messing 

vernickelt 


Messing 


M. 


M. M. 


3 - 

2.70 

2 40 

3.75 

3.40 

3.— 

4.25 

3.90 

3.50 






Nr. 402 









6.— 5.25 4.50 








Abbildungen in halber Gröüe 









































































































45 


Realschul - Reißzeuge (mit drehbarer Nadelfuß-Spitze und Präzisions-Körnergang). 


aus gezogenem und gewalztem Plattenmaterial. 

Nr. 404. 

Wie Abbildung . 

Nr. 404 B ist Nr. 404 
statt mit Teilzirkel 
mit Teilfeder- 
Zirkel . . . . 





a » te 



Nr. 451a. 

Mit 1 Handfeder 

Nr. 452. 

Wie Abbildung 



Abbildungen in halbefDrößc. 




Nr. 7311. Handfeder.• . . . . 

- Abbildung in natürlicher Große. 


Messing 

Ncusilbcr vtInjckcll Messing 


M. 

M. 

M. 

10.50 

9.50 

8.50 

11. 

10.— 

9. 




12.50 11.50 10 50 



11 10 . 9 



12 . 11 . 10 

13.25 12.25 11.25 


.75 ! —.75 —.50 
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Abteilung im. Universal-Volks- u. Fortbildungsschul-Reißzeuge 

mit drehbarer Nadelfuß-Spitze und Präzisions-Körnergang. 




Nr. 101. Einsatzzirkel mit Einsatzfeder u. Einsatz-Blcirohr, mit drehbarer Nadclfuß-Spitze 



Nr 100. Handzirkel 


Abbildungen in natürlicher Größe. 


Ktt« 




.2_j- 



Nr. 1100 (U I). 

Mit drehbarer Nadelfuß-Spitze 



Nr. 1101 (U II). 

Mit drehbarer Nadelfuß-Spitze 





Nr. 1102b (U III). 

Mit drehbarer Nadelfuß-Spitze . 


ry\. 

A - 


0 rtfr/nT B E »*. 



Nr. 1102 (U IV). 

Mit drehbarer Nadclfuß-Spitze 


. Messing 

Ncusilhcr vcrnickcl , Messint; 


M 


M. 


M. 


2 25 2— 1 75 


1.35 1.20 


3.- 2.75 


1 .- 


2.25 


3.75 3.25 2.85 


4.50 4.— 3.50 


5.— 4.50 4.— 


Abbildungen in halber Größe. 
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Abteilung in. Universal-Volks- u. Fortbildungsschul- Reißzeuge 



- .. •• 

VbMK«» 1 / c-*rm> ys/v zs&ue&cuc'* 





(Präzisions - Körnergang). 


Neusilber 

M. 


Nr. 1103 (U V). 

Mit drehbarer Nadelfuß- Spitze . . 



Nr. 1104 (U VI). 

Mit drehbar. Nadel¬ 
fuß-Spitze . . . 


t"n 







iwnp 


Nr. 1105 (U VII). 
Mit drehbar. Nadel¬ 
fuß-Spitze . . . 



fS5SSEB8äEES353KSB£B& 


Nr. 1106 


(U VIII) . 925 


Messing 

vernickelt 

M. 


6 50 6 — 


7.25 6.75 


9.— 825 


8.50 







Nr. 1107 (U ix). . 12.— 11.25 


Messing 

M 

5.50 

6.— 

7. Ä5 

8. — 

10 50 


Abbildungen in. halber Größe. 
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Abteilung III. Schul-Reißzeuge „Selckta“ (Präzisions-Körnergang). 



.. ... Messing 

Ncusilber Messing 

vernickelt 


M 


M. 


M. 



Nr. 93. Einsatzzirkel mit Einsatzfeder und Einsatz - Bleirohr 



Nr. 94. Handzirkel 



2— 180 

125 1- 


1.50 


—.85 


Nr. IOOOVi- Handfeder 


— 50 —.50 —.40 


Abbildungen in natürlicher Größe. 


■ 1 ■ 


f - - -rnrmrrur*! 



Nr. 1000 (S I) . 2.75 2.40 


2 


r 





Nr. 1001 (S II) .; 3.25 2 90 


250 



Nr. 1002 b (S III) 


• • 


4— 350 3.— 


r 



Nr. 1002 (S IV) . 4 50 4.— 3.50 


Abbildungen in «halber Größe. 



















































































































Abteilung Hl. Schul-Reißzeuge „Selekta“ (Präzisions-Körnergang). 






Neusilber 


Messing 

vernickelt 









Nr. 1003 (S V) 




5.70 






520 





Abbildungen ln halber Größe. - 


Messing 

M 


460 


525 


7.25 


9 50 
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Abteilung m. Vasenkopf-Rundsyslem-Reißzeuge, 



Abbildungen in natürlicher Größe. 
















































































































Abteilung III. 


Zirkel. 




Nr. 640a. 



Ver¬ 
tu essingt 


Nr. 648. 



Eisen, poliert. . 


Nr. 650a. 



Nr. 619a. 



Nr. 620a 


Nr. 606. 



Nr. 605 a. 



Nr. 103. 




Nr. 93. 



Nr. 653. 



Nr. 40J. 


Universal-Volksschul-Zirkel (mit schraubbar. Kopf zum Einstellen des Zirkelganges in Holzetui) 



Taschenzirkel mit Stahldoppelgang. 

- Abbildungen in natürlicher Größe. 


51 

Neu- Vcr- Mcs- 
silber nickclt sing 

M M. M 


.15 


.25 


.35 — 


— 50 




-.50 


1 . 


.75 


2.— 1.80 1.50 


.50 — 


'2.50 


2.25; 
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Abteilung ii. Transversal-Maßstäbe in Metern oder englischer Maßteilung: 


Nr 

Große 

Teilungen 

Teilung 

Messing 

Versilbert 

Neusilber 






p«r Stück M. 


175/1 . 

173:23 

2 

500, 1000 

1 20 

1 40 

1.05 

175/2) 

173:23 

2 

1000, 2500 

1.20 

1 40 

1 65 

175/3J 

173:23 

4 I 1 

1000, 2000 
2500, 5000 


1 65 

1.85 




Transporteure. 


Nr. 170 

Zelluloid, durchsichtig 




Nr. 1G8B. 


Metall, lackiert 


M. 


—75 




.10 





- Abbildungen in natürlicher Grüße. 











































































































































I. HAAS 

Kruiskade 116 
ROTTERDAM 

Abtriliiiiff; II. 


A3 


9? 


Hollandia 
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Reisszeuge mit Kugelkopf 
Passerdoozen met ronde Koppen. 


k Kwaliieit de punten der passors en (rekpennen zijn van gehärd staal. 


Hollandsche passers zljn vooral geschikt voor leerlingen op Ambacht-, Hoogere-, Burger', Teekeii', 

Industrie- en Vakscholen, 

en zijn op de meeste dezer Scholen In Nederland en de Kolonien voorgeschreven. 


Hollandia 
Xo. I 



Messing 


Messing 

vt'Fnidull 


Xeu- 

silher 


Mark 3.90 


Fl. 


2.40 


4.25 

2.55 


4.50 

2.70 


Hollandia 
Xo. II 



Hollandia 
Xo. III 



Mark 

Fl. 


5. 

3. 


5.40 

3.15 


5.75 

3.30 


Mark 5.50 
Fl. 3.30 


5.90 


0.25 

3.65 


Verklei nerte 


Abbildungen 


Fl 


3.50 





































































Hollandia 

No. IV. 




Hollandia 

No. V 


Hollandia 






















































































































Agpou“ Re i ssze ^ge mit Kopfstift 
-Passerdoozen met platte Koppen 



No. 107 


No. 109 





Mark 

Fl. 


Mark 

Fl. 


Mark 

Fl. 


Mark 

Fl. 



Messing 

Messing 

vtraidblt 

3.— 

3.25 

1.75 

1.90 


3.70 
2 20 


5.— 

3.— 


4 — 

2.35 


5.50 

3.30 




6.75 

4.25 


7.50 

4.60 




Verkleinerte Abbildungen. 












































































.lJA^ 

5fi _ _ _ 


J/L. 


No. 1030 


No. 1032 


No. 1034 


Schulreisszeuge (System Alt-Aarau) 





Vernickelt 

Mark Pf*. 


9 




3 


Ü 


25 


Gediegenes, preiswertes Volksschulreisszeug mit Kopfstift 


r 


No. 800 II 



In Holzetui 
In Samtetui 


Messing 

(VF S>tlf2%*Rd 
Mark Pt*. 

13 50 


18 


Verkleinerte Abbildungen 




















































































